Deutscher Bundestag 

16. Wahlperiode 


Drucksache 16/3108 


14 . 11 . 2006 


Beschlussempfehlung 

des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 


zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans 
für das Haushaltsjahr 2007 (Haushaltsgesetz 2007) 

- Drucksachen 16/2300, 16/2302 - 

hier: Einzelplan 08 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen 


Der Bundestag wolle beschließen, 

den Entwurf des Einzelplans 08 mit den aus anliegender Zusammenstellung* 
ersichtlichen Änderungen und den sich daraus ergebenden Änderangen der 
Abschlusssummen, im Übrigen unverändert nach der Vorlage — Drucksache 
16/2300 Anlage — , anzunehmen. 


Berlin, den 8. November 2006 


Der Haushaltsausschuss 


Otto Fricke 

Jochen-Konrad Fromme 

Bernhard Brinkmann (Hildesheim) 

Ulrike Flach 

Vorsitzender 

Berichterstatter 

Berichterstatter 

B erichterstatterin 


Dr. Gesine Lötzsch 

Anja Hajduk 



B erichterstatterin 

B erichterstatterin 



* Die Beschlüsse des Haushaltsausschusses zu den zurückgestellten Titeln folgen in einer Ergänzung zu dieser Beschluss- 
empfehlung, die in Einzelfällen auch Änderungen zu bereits gefassten Beschlüssen enthalten kann. 
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Deutscher Bundestag - 16. Wahlperiode 


Zusammenstellung 

des Entwurfs des Einzelplans 08 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen 

- Drucksache 16/2300 Anlage - 

mit den Beschlüssen des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 


Entwurf 


Beschlüsse des 8. Ausschusses 


Geldansätze bei Einnahmen und Ausgaben 
sowie bei Verpflichtungsermächtigungen in 1 000 € 


Kapitel 0801 - Bundesministerium 


Tit. 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 1 000 000 6 im 
Einzelfall 


Tit. 712 01 Baumaßnahmen von mehr als 
Einzelfall 


1 000 000 € im 

1 426 


Kapitel 0802 - Allgemeine Bewilligungen 


Tit. 636 01 Erstattung von Verwaltungskosten an die 
Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 
Deutsche Bundespost nach Maßgabe der §§26 Abs. 4, 
26k Abs. 1 BAPostG 

510 


Tit. 636 01 Erstattung von VeiAvaltungskosten an die 
Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 
Deutsche Bundespost nach Maßgabe der §§26 Abs. 4, 
26k Abs. 1 BAPostG 

1 500 

Tit. 699 01 Technische und zollfachliche Unterstützung der 
Libanesischen Republik bei der Sicherung ihrer 
Grenze und anderer Einreisepunkte 

5 000 


Kapitel 0804 - Bundeszollverwaltung 


Tit. 422 01 


Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen 
Beamtinnen und Beamten 

985 753 


Tit. 422 01 


Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen 
Beamtinnen und Beamten 

984 763 


Tit. 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 
Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke 

28 320 


Tit. 812 01 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und 
Ausrüstungsgegenständen für Verwaltungszwecke 

23 320 
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Entwurf 


Beschlüsse des 8. Ausschusses 


Geldansätze bei Einnahmen und Ausgaben 
sowie bei Verpflichtungsermächtigungen in 1 000 € 


Kapitel 0807 - Bundesvermögens- und Bauangelegenheiten 


Tit. 121 01 Abführung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 


6.4.11 Berlin-Lichterfelde, Gämtemstr. 25-32 - Deutsches 
Musikarchiv der Deutschen Bibliothek (Kap. 0405 
Tit. 685 41) 

6.30.7 Köln-Porz-Wahn, Linder Höhe (rd. 55 ha), Göttingen, 
Bunsenstraße 10, Oberpfaffenhofen (Kreis Starnberg), 
Münchner Straße 20, Trauen (Kreis Celle), Gemarkung 
Fassberg, Flur 6, Flurstück 3/1, Braunschweig- 
Querum, Flur 7, Flurstück 384/17 (7 367qm), 

Neustrelitz, Kalkhorstweg 53, Flur 55, Flurstück 73 
(rd. 8,25 ha) und Flurstück 75/2 (rd. 0,4 ha) - 
Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e. V. 
(DLR), Köln (Kap. 0902 Tit. 685 33 und 894 33> 


Tit. 12101 Abführung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 


6.4.11 Berlin-Lichterfelde, Gämtemstr. 25-32 - Deutsches 
Musikarchiv der Deutschen Nationalbibliothek 
(Kap. 0405 Tit. 685 41) 

6.30.7 Köln-Porz-Wahn, Linder Höhe (rd. 55 ha), Göttingen, 
Bunsenstraße 10, Oberpfaffenhofen (Kreis Starnberg), 
Münchner Straße 20, Trauen (Kreis Celle), Gemarkung 
Fassberg, Flur 6, Flurstück 3/1, Braunschweig- 
Quemm, Flur 7, Flurstück 384/17 (7 367qm), 

Neustrelitz, Kalkhorstweg 53, Flur 55, Flurstück 73 
(rd. 8,25 ha) und Flurstück 75/2 (rd. 0,4 ha) - 
Deutsches Zentmm für Luft und Raumfahrt e. V. 
(DLR), Köln (Kap. 0902 Tit. 685 33, 894 33 und 
894 34) 


Tit. 861 02 Darlehen für große Baumaßnahmen der Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben einschließlich Gmnderwerb 
für Zwecke des Bundes 


Tit. 861 03 Darlehen für kleine Baumaßnahmen der Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben einschließlich Gmnderwerb 
für Zwecke des Bundes 

20 000 


Tit. 861 02 Darlehen für große Baumaßnahmen der Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben einschließlich Gmnderwerb 
für Zwecke des Bundes 


5. Die Ausgaben zu Nr. 5 der Erläuterungen sind 
gesperrt. 

Die Aufhebung der Sperre bedarf der Einwilligung 
des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundes- 
tages. 


Tit. 861 03 Darlehen für kleine Baumaßnahmen der Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben einschließlich Gmnderwerb 
für Zwecke des Bundes 

18 574 


Kapitel 0812 - Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen 


Kapitelvemierk Einnahmen: 

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugclassen, dass 
an die Bundesrepublik Deutschland 
Finanzagentur GmbH im Zuge der Übertragung 
von Aufgaben im Schuldenwesen des Bundes, 
Vermögensgegenstände der ehemaligen Bundes- 
wertpapierverwaltung unentgeltlich abgegeben 
werden können. 
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